SLAWOMIR 


LEK ANSK] 


PLASTYK 


przeżywszy lat 48, zmarł nagle 22 listopada 1986 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione 
zostanie we wtorek dnia 2 grudnia br. o godzinie 11.45 
w kaplicy na cmentarzu w Batowicach, po czym nastąpi 
wyprowadzenie zwłok na miejsce wiecznego spoczynku, 


o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku: 


RODZINA 


Bibl. Jag. 


